Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze dnia 8 października 2000 roku, 
zmarł w wieku 67 lat, opatrzony św. Sakramentami 


śtp 
Prof. zw. dr hab. 
MARIAN CZARNOWSKI 


do ostatnich swych dni Dyrektor Zakładu Fizjologii Roślin Polskiej | 
+ Akademii Nauk w Krakowie, były pracownik dydaktyczny katedry 
Fizjologii Roślin UJ oraz Zakładu Fizjologii Roślin WSP 
= =W Krakowie. Członek Nowojorskiej Akademii Nauk, 
wybrany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne Cambridge | 
oraz Radę Zarządzającą Amerykańskiego Instytutu Biograficznego | 
USA do grona 2000 Wybitnych Ludzi Dwudziestego Wieku, 
wielokrotnie nagradzany za naukowe osiągnięcia 
przez Polską Akademię Nauk. Autor wielu publikacji z zakresu 
fizjologii roślin. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
złotą odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”. 
Odszedł od nas szlachetny, niezwykłej skromności Człowiek, 
ceniony pracownik naukowy o ogromnej wiedzy, 
w całości oddany sprawom Zakładu. 
Msza święta żałobna zostanie odprawiona 
dnia 12 października 2000 r. o godzinie 12.00 w kaplicy 
na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi odprowadzenie 
Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczucia składają 
Koledzy i Współpracownicy 
z Zakładu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 


